
最初にコンピユータを七ツ 


^ Fold for EMF ONLY 


トアップする 


成 警告： 

Dell ™ コンピュータをセットアップ 
してお使いじなる前に、製品情報 
ガイド]]じある安全じついてのを意 
事項を読んで、その手順に従って< 
ださし、。 




メモ： Microsoft ® Windows ® XP Media 
Center Edition のスペレーテイングシステ厶 
を購入された場合は、コンピュータじ巧属 
している Media Center のセツトアップ説明 
書に述べられているとおりにコンポーネン 
卜を接続してくださし、。 




メモ： デル製の TV を購入され、それをモニター 
としてお使いじなる場合は 、 TV (こは属してい 
るセツトアップ説日月書を参照して<ださし、。 



キーボードとマウスを接続します。 モニターを接続します。 

お使いのモニターじ DVI コネクタびある揚合、モニターケーブルをコンピュータの DVI コネクタ(こ接続します。お使いの 
モニターじ VGA コネクタびある揚合、モニターケーブルをコンピュータの VGA コネクタ(こ接続します。お使いのモニター 
(こ DVI コネクタと VGA コネクタの両方びある場合、モニターケーブルをコンピュータの DVI コネクタじのみ接続します。 




ネットワークデバイスが装備されている場合は、ネットワークケーブル（付属していません）を 
ネットワークコネクタに接続します。 



モデ厶が装備されている場合は、モデ厶ケーブルをモデ厶コネクタのいずれかに接続します。モデ 
ムケーブルをネットワークコネクタに接続しないでください。 





コ ンピュータとモニターを電源 コ ン七ントに接続します。 


コンピュータとモニターの電源を入れます。 
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それぞれのマニュアルを参照しながらその化のデバイスを接続します。 





のが 


のが 


困 


ヘルプとサポート 



コンピュータのセットアップ、使い方、およ 
びトラブルシューティングの詳細に関しては、 
『スーブーブマニュアル J を参照して<だ 
さし、。 

サ ポート および教育 ツールに アクセスするに 
は、 Microsoft Windows デスクトップ上の 

Dell Solution Center アイコンをダブルク U ッ 
クします D また、 support . jp . dell . com かりデ 

ルにアクセスすることちで含ます。 


ご使用のコンピュータの詳細に関しては、ス 
夕ートボタンをクリックしてヘルプとサポー 
卜をク U ックします。 

• 『 Del|TM Dimension™ ヘルプ J ファイルじア 
クセスするには、ユーザーズガイドおよび 
システムガイド、ユーザーズガイド、 Dell 
Dimension ヘルプの順じク U ックします。 

• Windows オペレーティングシステ厶のへル 
プ(こついては 、 Microsoft Windows XP の 

使い方をク IJ ックします。 


このマニュアルの内容は予告なく変更されることがあります。 
⑥ 幼04すべての著作権は Dell Inc . にあります。 


D0LL 


Dell Inc. ひらの書面による許巧なしには、いひなる方法において 
ちこのマニュアルの複写、転載を禁じます。 


Printed in China. 

Printed on recycled paper. 


Dell、DELL の□ゴ、および Dimension は Dell Inc. の商標です。 
Microsoft および Windows は Microsoft Corporation の登録商標 
です。これらの商標が含な名は、一切デルに所属するちのではあ 
りません。 

2004年9月 



向 Id for EMF ONLY 







































































































































